156                                         Zehntes Capitel.
was eben der Thorns on'schen GleichuBg entspricht und durch die Erfalirung vielfach Bestatigung gefunden hat. Die Gleichung 3) hat aber, wie beinerkt, allgemeinere Bedeutung, indem sie liberhaupt sich auf aussere Druekvermehrung etwa durch iiber der Fliissigkeit vor-handene Gase bezieht.
Dern zweiten Einfluss solcher Gase Rechnung zu tragen sind wir nicht in der Lage, weil die molekularen Wirkungen nicht hinlanglich bekannt sind. Er ist von Regnault und Anderen festgestellt worden. Regnault fand die Spannkraft in Gasen immer kleiner als iin Vacuum. Die von ihm beobachteten Differ en z en bei Wasser, wenn es einmal iin Vacuum, dann in einer Atmosphare von Stickgas verdampfte, schwanken im Teoiperaturintervall 0° bis 32° C. zwischen etwa 0,2 und 0,8 mm, sind aber nach der Temperatur ziemlich regeilos vertheilt. Grossere Differenzen ergaben noch fliichtigere Fiiissigkeiten, z. B. Aether solche bis 36 inm bei 2901). Galitzin bestatigte Regnault's Erraittelungen und zugleich das Anwachsen der Dampfspannung bei Zunahme des ausseren Druckes.
Der Zusanimenhang zwischen der Spannung und der Siedetemperatur scheint in sehr hoheni Maasse durch die Natur der betreffenden Substanz bedingt zu sein. Sind doch die Siedetempera-turen der verschiedenen Elemente unter normalem Druck so abweichend von einander, dass sie sich liber ein Intervall von inehr als 2000° er-strecken. In der That sind bis jetzt all genie in giiltige Gesetze nicht gefunden; eine Reihe von Regeln, welche in beschrankten Gebieten und bis zu einem gewissen Grade von Genauigkeit ausreichend sind, hat man jedoch allniahlich ermittelt.
Es ist zunachst von denjenigen Formeln zu sprechen, welche auf Grund thermodynamischer Betrachtungen abgeleitet werden. Wir gehen von der Gleichung 242) auf Seite 429 des ersten Bandes aus, indem wir setzen
5)                                    Jr — p (vl — v.2) •= JQ.
Q bedeutet die inn ere Verdanipfungswarrne, und es ist
6)                                                  J$ = UL — U<2.
Fiir zwei Temperaturen &' und #", fur welche wir die betreffenden Grossea mit Accenten versehen, ist
7)                      J (9» - 0') = Ui' -Ui- (OS — 03).
Indem wir den Dampf als noch hinreichend weit voni kritischen Zustande annehmen, konnen wir nach Gleichung 38) auf Seite 193 des ersten Bandes setzen
8)                                 Ui' — Ui = JcVi (%» — &'),
l) Miiller, Lehrb. d. Phys., Bd. 25, S. 829.k ihres Dampfes steht, ein freindes Gas (z. B. Luft) also dariiber nicht ]agert. Ist ein solches Gas noch vorhanden, so be-wirkt es eine Druckvermehrung und dadurch wird die Verdampfung geandert. Ausserdem treten zwischen den Molekeln des Gases undcetaten und  Trichlor-
